
KARADENiZ TEKNiK UNiVERSiTESi 
MUHENDiSLiK FAKULTESi 
Bilgisayar Miihendisligi Bolumu 
2014-2015 Egitim-Ogretim Guz Yanyili 
Elektrik Devreleri Arasinav Sorulan 





KARADENiZ TEKNiK UNiVERSiTESi 
MUHENDiSLiK FAKULTESi 
Bilgisayar Miihendisligi Bolumu 
2014-2015 Egitim-Ogretim Guz Yanyili 
Elektrik Devreleri Arasinav Sorulan 



C.l) Devrenin Thevenin e§degeri ve elde edilen degerler (VTH=3 V, RTH=50 Ohm): 



C.2) Devrenin Thevenin e§degeri ve elde edilen degerler (VTH=3 V, RTH=50 Ohm): 



C.3) Devredeki Vs=1.5 V'luk gerilim kaynagi dikkate alinir ve elde edilen degerler (Vs=l,5 V): 
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C.4) Devrenin Thevenin e§degeri ve elde edilen degerler (VTH=2 V, RTH=50 Ohm): 



C.5) Cevap 2 ile aym ?ozum. 



